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メモ、注意、警告 
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Z _ a 回避するための方法を説明しています。 

A 警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示 
ZlA しています。 
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Alienware ご購入のお客様へ 


Alienware シリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。見識高 
い、ハイパフォーマンスコンピュータユーザーの数が増加の一途をたどってい 
る中、お客様をその一員としてお迎えできることを非常に喜ばしく思ってい 
ます。 

お使いのコンピュータを作り上げた Alienware の技術者は、お使いのハイ 
パフォーマンスコンピュータがその名の通りに最適化され、可能性が最大限 
にまで生かされることをお約束します。私たちは 、 「Build It As If It Were 
Your Own 」 （自分専用であるように作り上げる）という確固たる目的を持って 
コンピュータを作成しています 。 Alienware の技術者は、お客様の新しいコン 
ピュータが当社の非常に厳しい基準を満たし、あるいは、その基華を超えるま 
で休むことはありません。 

Alienware コンピュータは、お客様に最高レベルのパフォーマンスを享受して 
いただけるよろ、さまざまな方法でテストされてきました。標準的なバーン 
イン期間に加え、パフォーマンスの合成ベンチマークなど、現実的ツールを使 
用した評価も実施されています。 

私たちは、お客様から新しいハイパフォーマンスコンピュータの使い心地につ 
いて、ご意見をお寄せいただきたいと思っています。ご質問や不明点がござい 
ましたら、ご遠慮な< E - メール または電話で Alienware にお問い合わせくだ 
さい。スタッフ全員が新しいテクノロジに対するお客様の熱意に感謝してい 
ます 。 Alienware がお客様のためにマシンを作り上げるのを楽しんでいるよう 
に、お客様にも新しいコンピュータを楽し<ご利用いただければ幸いです。 


敬具 

Alienware スタッフー同 
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デスクトップをセットアップする前に 

Alienware ® Aurora をご購入いただき、ありがとうございました。 

新しいデスクトップを接続する前に、安全にお使いいただくための注意および 
セットアップ手順をすぺて参照してください。まず始めに、箱を慎重に開き、 
発送されたすぺてのコンポーネントを取り出します。デスクトップまたはコン 
ポーネントをセットアップする前に、輸送中に物理的損傷が発生していないか 
どろか、すべてのアイテムを点検して<ださい。 

デスクトップまたはコンポーネントをセットアップする前に、同梱の送り状を 
参照し、ご注文いただいたすぺてのアイテムか1前っていることを確認してくだ 
さい。不足コンポーネントがある場合は、商品受け取り後5日以内にご連絡く 
ださい。商品受け取り後5日を過ぎてから不足コンポーネントについてご連絡 
いただいた場合、報告は受理されません。確認対象となる最も一般的な:アイテ 
厶は、次のとおりです。 

• コンピュータ 

. デスクトップの背面にある Microsoft ® CD キー 

• キーボード（注文された場合） 

■ マウス（注文された場合） 

■ マルチメディアスピーカおよびサブウーハー（注文された場合） 

■ ジョイスティックコント□ーラ（注文された場合） 

周辺機器ケープルをデスクトップへ接続するために、細めのマイナスドライパ 
またはプラスドライパが必要な場合があります。 
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製品マニュアルとメディア 

Alienware ® デスクトップに同梱のマニュアルは、新しいデスクトップの機能を 
試す際に発生し得る、多数の質問に対する回答を提供することを目的としてい 
ます。必要に麻じて、将来発生し得る質問に回答したり、回答および解決策が 
必要な場合は、技術情報または一般的な使用法をマニュアルで参照してくださ 
い。デスクトップに同梱のメディアは、本マニュアルの一部の項で参照されて 
おり、特定のタスクを実行するために必要な場合があります。通常通り、テク 
ニカルサボートスタッフがいつでもお手伝いいたします。 

デスクトップの配置 

A 警告：デスクトップをラジェータや暖房用通気孔の近<または上に置か 
Z1A ないで<ださい。デスクトップ全体またはその一部をキャビネットに配 
置する場合は、十分な換気を確保できるようにして<ださい。デスク 
トップは、湿度の高い場所や、雨または水にさらされる可能性のある場 
所には置かないで<ださい。いかなる種類の液体もデスクトップにこぼ 
したり、デスクトップの内部に入らないようにしてください。 

デスクトップを配置する際は、以下を考慮して<ださい。 

■ 平らで安定した場所に設置します。 

■ 電源およびその他のケープルコネクタが、デスクトップと壁またはその他 
の物質の間に挟まれないようにします。 

■ デスクトップの前面、背面、または底部の通気を妨げるものがないように 
します。 

- 机上に充分な余裕があり、光学ドライブおよびその他の外付けストレージ 
ドライブのアクセスカ$容易であるよろにします。 




ディスプレイの接続 


お使いのコンピュータに装備されているグラフィックスカードのコネクタを使 
用してディスプレイを接続してください。 

メモ： ご購入のグラフィックスカードには DVI または HDMI コネクタ 
が付いている場合があります。 


www . dell . co . jp で、 DV 卜 to-VGA アダプタ、 HDM 卜 to-DVI アダプタ、および追 
加の HDMI # たは DVI ケープルをご購入いただけます。 


お使いのコンピュータおよびディスプレイに装備されているコネクタに麻じ 
て、適切なケーブルを使用して<ださい。次の表を参照して、お使いのコン 
ピュータおよびディスプレイのコネクタを確認して<ださい。 


接続の種類 


コンピュータ 


ケープル 


ディスプレイ 


DVI-to-DVI 
(DVI ケーブル) 


S) 

拳 ™ -]> 



HDMI-to- 
HDMI (HDMI 

ケーブル） 


Homi 

f ananananan I 

^^V'DBDDDBDB'D^ 


/z 


f oaaaoaaaoo 1 


HDM 卜 to- 
DVI (HDM 卜 to- 
DVI アダプタ + 
DVI ケープル） 




























































キーボードおよびマウスの接続 


ネットワークケーブルの接続（オプション) 








































































































































電源ケープルの接続 

A 警告：電源コネクタおよび電源タップは、国によって異なります。互換 
ZIa 性のないケープルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたは 
コンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を 
与えたりする恐れがあります。 



電源ボタンを押す 

コンピュータの上部にある電源ボタンを押します。 


























































































Microsoft Windows のセットアップ 

A 注意：オペレーティングシステムのセットアッププロセスを妨げないよ 
ZA うにしてください。セットアッププ□セスを妨げると、デスクトップが 
使用不可能になる可能性があります。 

お使いのコンピュータは、ご注文の際に選択されたオペレーティングシステムの 
設定で事前に構成されています。残りの設定は画面の手順に従ってください。 

Wa メモ： お使いのコンピュータの最適パフォーマンスのため、 

Eafl support . jp . dell.com から、お使いのコンピュータ用の最新 BIOS および 

ドライバをダウン□ードしてインストールすることをお勧めします。 

Wa メモ： オペレーティングシステムおよび機能に関する詳細は、 

Eail support . dell . com/MyNewDell を参照してくだ'さい。 

インターネットへの接続（オプション） 

有線接続のセットアップ 

• ダイヤルアップ接続をお使いの場合は、インターネット接続をセットアッ 
プする前に、外付け USB モデム（オプション）および壁の電話用差し込み 
に電話線を接続します。 

• DS しケープル、または衛星モデム接続をご利用の場合、セットアップ手順に 
ついて、ご利用の ISP 、 または携帯電話サービスにお問い合わせ<ださい。 

有線インターネット接続のセットアップを完了するには、13ページの「インタ 
ーネット接続のセットアップ」の手順に従ってください。 


12 


:デスクトップのセットアップ 


ワイヤレス接続のセットアップ 

W/A メモ： ワイヤレスルーターのセットアップに関しては、 ルーターに 同梱 

Ufl のマニュアルを参照してください。 

ワイヤレスインターネット接続を使用する前に、ワイヤレスルーターに接続す 

る必要があります。 

ワイヤレスルーターへの接続のセットアップは、次の手順を実行してください。 

1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをす 
ぺて終了します。 

2. Start (スタート） Control Panel (コント□ールパネル）とクリックし 
ます。 

3. 検索ボックス I こ network (ネットワーク）と入力してから、 Network 
and Sharing Center (ネットワークと共有センター）— Connect to a 
network C ネットワークへ接続）とクリックします。 

4. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。 




インターネット接続の設定 

ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。各国で利用可 
能なオプションについては、ご利用の ISP にお問い合わせください。 

サービスの 状態について ISP に確認するか、後でち 〇 —度接続してみてくださ 
い。お使いの ISP に問い合わせて サービスステータスを 確認するか、後から接 
続してみて下さい。 

ISP の情報を用意しておきます。 ISP の情報がわからない場合には 、 Connect to 
the Internet (インターネットの接続）ウィザードから情報を入手できます。 

インターネット接続をセットアップするには次の手順を実行します。 

1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□グラムをす 
ぺて終了します。 

2. Start (スタート） 鈴— Control Panel (コント□ールパネル）をクリック 
します。 


3. 


検索ボックス I こ network (ネットワーク）と入力し、 Network and 
Sharing Center (ネットワークと共有センター）— ■ Set up a new 
connection or Network (新規接続またはネットワークのセットアップ）— 
Connect to the Internet (インターネットへの接続）とクリックします。 

Connect to the Internet (インターネツトの接続）ウインドウが表示されます。 

メモ：選択する接続の種類が分からない場合は、 Help me choose (選択の 
ui ヘルプ）をクリックするか、ご利用の ISP にお問い合わせください。 

4. 画面の手順に従い、 ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセット 
アップを完了します。 
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:デスクトツプのセツトアツ：: 
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前面の機能 



第 2 章：デスクトップについて 
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ハードディスクドライプアクティビティライト ー コンピュータがデータ 
の読み取りや書き込みをする時に点滅して、ハードディスクドライブの 
アクティビティを示します。 

A 注意：データの損失を防ぐため、ハードディスクアクティビティラ 
イトが点滅している間はコンピュータの電源を切らないで下さい。 

Alienhead — これを押すとドライブパネルが下が'ります。ドライプパネル 
はコンピュータがオフの時にも下げることができます。 

光学ドライフー CD 、 DVD 、 および Blu-ray Disc を再生または録音録画 
します。 

光学ドライプベイ （2) — 追加の光学ドライブをサボートします。 

ドライブパネル ー光学ドライブまたは光学ドライブベイを覆います。 
メモ：ここではドライプパネルが開いた状態で表示されています。 

光学ドライプ取り出しボタン ー光学ドライプのトレイを取り出します。 








































背面の機能 




1セキュリティケープルス□ットー 市販のセキュリティケーブルをコン 
ピュータに取り付けます。 

メモ：セキュリティケーブルを購入する前に、お使いのコンピュータの 
セキュリティケープ)レス□ットに合うことを確認してください。 

2 ラッチ ー セキュリティケープルス□ットを開閉し、リリースパネルを 
□ックまたはアンロックします。フッチを右にスフイドさせて、セキュ 
リティ□ックス□ットを開き、リリースパネルをアンロックします。 

3 背面パネルコネクター USB 、 オーディオ、およびその他デパイスを適切 
なコネクタに接続します。 

詳細に関しては、19ページの「背面パネルコネクタ」を参照してください。 

4 拡張カードス□ット ー取り付けられているすぺての PCI および PCI エク 
スプレスカードへのコネクタにアクセスします。 

5 電源コネクター 電源ケーブルを接続します。 

6 診断ライト ー 電源装置が動作状態かどろかを表示します。 

7 診断ボタン ー これを押すと診断ライトが点灯します。 
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背面ライトボタン 

背面ライトボタンを押して、背面パネルコネクタを見るためのライトを点灯し 
ます。このライトは数秒後、自動的に消灯します。 

W^/ A メモ： Alienware Aurora スタンダードでは、コンピュータがオンになっ 
EmI ている揚合にのみ、背齒ライトが機能します 。 Alienware Aurora ALX で 
は、背面ライトは内蔵パッテリによって駆動しているので、コンピュー 
夕がオフの場合でもライトが機能します。 


18 I第2章：デスクトップについて 













































































背面パネルコネクタ 



Wa メモ： お使いのコンピュータで、パックパネルコネクタの一部が'使用で 
きない場合があります。詳細に関しては、59 ページの「仕様」を参照 
してください。 

1 _ 光学 S / PDIF コネクター デジタルオーディオ出力のため、アンプ、ス 
ピーカー、またはテレビを光学デジタルケープルを介して接続します。こ 
のフォーマットは、アブ□グオーディオ変換プロセスを経由せずにオーディ 
才信号を伝達します ( Aurora および Aurora ALX のみで利用可能）。 


2 MeSATA コネクタ— 外付けハードディスクドライブや光学ドライプと 
いった、 eSATA 対麻のストレージデパイスを接続します。 


3 USB 2.0 コネクタ （6) — マウス、キーボード、プリンタ、外付けド 
ライプ、または MP 3 プレーヤなどの USB デパイスを接続します。 

4オーディオコネクター スピーカ、マイク、およびヘッドフォンを接続します。 
メモ： オーディオコネクタに関する詳細は、20ページの「外付けスピー 
力の接続」を参照してください。 


5 阕邙炤 誃漭 绽廚 1蹩¥ 。コンビ]-夕 をネツ トワ-クま たは 


6 M EEE 1394 コネクター デジタルビデオカメラなどの、高速シリアルマ 
ルチメディアデパイスを接続します,:， 

7 _ 同軸 S / PDIF コネクター デジタルオーディオ出力のために、アンプ、 
スピーカ、またはテレビを、同軸デジタルケープルを介して接続します。 
このフォーマツトは、アブ□グオーディオ変換プ□セスを経由せずにオー 
ディオ信号を伝達します （ Aurora および Aurora ALX のみで利用可能）。 


2章：デスクトップについて 


19 














































































外付けスピーカの接続 i 

お使いの Alienware デスクトップには、5個の内蔵オーディオ出カコネクタと 
1個のオーディオ入カコネクタが装備されています。オーディオ出カコネクタ 0 

は高品質なサウンドを提供し、71サラウンドオーディオをサポートします。 
自宅のステレオやスピーカシステムからオーディオ入カコネクタを接続し、ゲ 
ームおよびメディアの高性能な:サウンドを体験することができます。 

3 

メモ：サウンドカード搭載のコンピュータでは、カードのコネクタを使 
■ 用してください。 
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ピーカを接続します。 ^ 


_ 左/右リアサラウンドコネクター 左/右リアサラウンドスピーカ 
を接続します。 


i センター'サブウーハーコネクター センタースピーカ、またはサブ 
ウーハーを 接続します。 


_ ライン入カコネクター マイク、カセットプレーヤー、 CD プレー 
ヤー、または VCR といった録音または再生デパイスを接続します。 

_ 左/右フロントライン出カコネクター 左/右フロントスピーカを接続 
します。 

OU マイクコネクター サウンドまたはテレフォニプ□グラムへ音声また 
はオーディオを入力するためにマイクを接続します。 





















上面の機能 

トップパネルコネクタへのアクセス 

トップパネルを下方向へ押して、トップパネルコネクタにアクセスします。 



1 トツプパネル 
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トップパネルコネクタ 



2 

3 

4 
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JCU へッドフォンコネクター へッ ドフォンを接続します。 

メモ：パワードスピーカまたはサウンドシステムを接続するには、コン 
ピュータ背面のオーディオ出カコネクタを使用するか、 S / PDIF コネクタ 
( Aurora および Aurora ALX のみで利用可能）のいずれかを使用してく 
ださい。 

& マイクコネクター サウンドまたはテレフォニプ□グラムへ音声また 
はオーディオを入力するためにマイクを接続します。 


M EEE 1394 コネクター デジタルビデオカメラなどの、高速シリアルマ 
ルチメディアデパイスを接続します。 

_ 電源ボタン ー コンピュータをオンまたはオフにするときにこのボ 
タンを押します。ボタンの縁の色は、電源ステータスを示します。 

■ 消灯 ー コンピュータがオフか休止状態のどちらかになっている、また 
は電源が供給されていません。 

■ 白色に点灯ーコンピュータがオンです。 

■ 白色の点滅ーコンピュータはスリープまたはスタンバイモードです。 
電源ステータスを示す色は、 AlienFX ® ソフトウェアを使用して変更できま 
す。 AlienFX に関する情報は、24ページの 「 AlienFX 」 を参照してください。 


^ USB 2.0 コネクタ （2) — マウス、キーボード、プリンタ、外付けド 
ライプ、または MP 3 プレーヤーといった USB デパイスを接続します。 






















- 、 又 W 腿 S: /T^I 
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Alienware Command Center 

Alienware® Command Center では、 Alienware 専用のソフトウェア I こアクセスす 
ることができます。また Alienware Command Center は、継続的にアップデー 
卜可能なコント□ールパネルです。 Alienware が新しいプ□グラムをリリースす 
ると、 Command Center に直接ダウン□ー ドされ、システム管理ツール、最適化 
ツール、およびカスタマイズツールのライブラリの構築が可能になります。 

Command Center _1 こアクセスする I こは 、 Start (スタート ） ❺ —All Programs 
(すぺてのプ□グフム）— Alienware — Command Center — Command Center 

とクリックします。 

AlienFX 

AlienFX® では、お使いのコンピュータの照明動作のカスタマイズが可能です。 
新規 E - メールの受信、スリープモードへの移行、新規アプリケーションの立ち 
上げなどのイペントに、照明動作を割り当てることができます。 

AlienFusion 

AlienFusion は、エネルギー効率の向上を促すため、 Alienware コンピュータ 
の電源管理へのアクセスを提供します。 

サーモコント □— ル 

お使いのコンピュータの上部に通気孔がある場合、サーマルコント□ールを使 
用してファン速度および通気孔の動作を変更し、お使いのコンピュータの保温 
および通気機能をコント□ールします。 
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RAID の操作 

RAID (Redundant Array of Independent Disks) は、パフオーマンスまたは 
データの冗長性を向上させるディスクストレージ構成です。本項では、次の 4 
種類の基本的な RAID レベルについて説明します。 

■ RAID レベル 0 は、より高いパフォーマンス（高速スループット）用に推 
奨されます。 

■ RAID レベル 1 は、高レベルの データの 完全性を必要とする ユーザーに 推 
奨されます。 

■ RAID レベル 5 は、より高いパフォーマンスおよびフォールトトレランス 
用に推奨されます。 

■ RAID レベル 10 は、より高いパフォーマンスおよびデータ統合用に推奨さ 
れます。 

メモ ： RAID には、複数のハードディスクドライブカ^必要です。必要な 

■ ハードディスクドライプの数は、 RAID 構成によって異なります。 




RAID レベル 0 

A 注意： RAID レベル 0 は冗長性を提供しません。したがって、いずれか 
のドライプに障害が発生すると、すべてのデータが失われます。データ 
を保護するためには、定期的にパックアップを実行して<ださい。 

RAID レベル0は、データストライビングを使用することによって、高速デー 
タアクセスを実現します。データストライビングは、連続するデータセグメント 
(ストライプ）を物理ドライプ全体に順次書き込むことで、大容量の仮想ドライ 
プを作成します。これにより、別のドライブで次のプロックを探しながら読み出 
している間に、1台のドライブでデータを読み出すことが可能になります。 


RAID 0 



RAID 0は、両方のドライブの最大ストレージ容量をします。たとえば、2 GB 
のハードディスクドライプが2台取り付けられている場合は、4 GB のハード 
ディスクドライプ領域をデータの保存に使用することができます。 

W/a メモ： RAID 0構成での構成サイズは、最小ドライブサイズにその構成 
内のドライプの台数を挂卜けた値になります。 


RAID レベル1 

RAID レベル1では、データミラーリングを使用して、データ保全性を高めま 
す。データがプライマリドライプに書き込まれると 、 RAID を構成するセカン 
ダリドライブにもそのデータが複製、つまりミラーリングされます。 RA 旧1で 
は、高いデータアクセスレートの代わりに、データの冗長性が得られます。 


RAID1 



ドライプが故障すると、次の読み出し/書き込み動作は、残りのドライブで行 
われます。その後、交換用ドライブは残っているドライプを使ってデータを再 
構築することが'できます。 

メモ： Raid 1構成のサイズは、構成内の最小ドライプのサイズと等しく 
なります。 
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RAID レベル 5 


RAID 5 
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RAID レベル10 

RAID 10アレイは、2台のドライプにデータをストライビングし、そのデータ 
を一組の2台のドライプにミラーリングすることにより、 RAID レベル〇ア 
レイの高いデータアクセスレートと RAID レベル1ミラーリングのデータ保護 
(冗長性）の両方を兼ね備えています。 


RAID 1 


RAID 1 


_ 
v _ J 

ディスク〇 ディスク1 



ディスク2 



ディスク3 



ドライプが故障すると、次の読み出し/書き込み動作は、残りのドライプで行わ 
れます。その後、交換用ドライプは残ったドライプを使ってデータを再構築す 
ることができます。データはプライマリドライプおよび追加ドライプに複製さ 
れるため、4台の120 GB ドライプには、データを保存するための容量は合計 
で最高240 GB になります。 































パフォーマンスの最適化 

お使いのコンピュータは、様々なアプリケーションにおいて最適に動作するよ 
ろ構成されています。購入された構成によっては、ゲームやマルチメディア 
製作を含む、リソースを集中的に使用するアプリケーションで最高のパフォー 
マンスを発揮するために、お使いのコンピュータが工場でク□ックアップされ 
ている場合があります。 

A 注意：テクニカルサポートは、工場出荷時の設定でコンピュータの全 
機能を点検します 。 Alienware は、工場出荷時の設定外におけるコン 

ピュータの操作から発生する、ハードウェアまたはソフトウェアのいか 
なる問題に対しても、テクニカルサポートの提供はできせん。 

パフオーマンスチューニング 
セットアップユーティリティの使い方 

A 注意 ： BIOS の事前設定外でのプロセッサやその他システム部品の操作 
Z _ A は推奨されません。そ〇することは、システムの不安定性、部品耐久性 
の短縮、または部品への永久的な損傷の原因となる場合があります。 

Intel ® Core ™ i 7 Extreme Edition プ□セッサが装備されたコンピュータで 
は、 BIOS のクロックアップレベルが、お使いのコンピュータを容易にクロック 
アップできるよろなレベルに事前設定されています。 

詳細に関しては、28ページの 「 BIOS の設定」を参照してください。 


ソフトウェアの使い方 

お使いのコンピュータ I こは Intel ExtremeTunineUtility ( Aurora および Aurora 
ALX のみで利用可能）が事前にインストールされており、コンピュータのパフ 
ォーマンスを最適化することが可能です。 

利用できるオプションの詳細に関しては 、 Intel Extreme Tuning Utility のへ ル 
プファイルを参照してください。 
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BIOS の設定 

セットアップユーティリティ 

セットアップオプションでは、次の操作を実行できます。 

• デスクトップのハードウェアを追加、変更、または取り外した後に、シス 
テム設定情報を変更する。 

• ユーザー選択できるオプションを設定または変更する。 

• インストールされたメモリの容量を表示する。 

• 取り付けられたハードディスクドライプのタイプを設定する。 

セットアップユーティリティを起動する前に、後で参照できるよろに現在の 
セットアップユーティリティの情報を記録することをお勧めします。 

A 注意：コンピュータに関する知識が十分でない場合は、セットアップ 
Z_a ユーティリティの設定を変更しないで<ださい。設定を間違えるとコン 
ピュータが正常に動作しな<なる可能性があります。 
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セットアップユーティリティの起動 

1. デスクトップの電源を入れます（または再起動します）。 

Wa メモ： 長時間キーボードのキーを押し続けると、キーボードエラーとな 
ることがあります。予想されるキーポードエラーを避けるためには、 
セットアップユーティリティ画面が表示されるまでの間、一定の間隔で 
< F 2> を押したり放したりします。 

2. デスクトップが起動する間、オペレーティングシステムロゴが表示される 
前に < F 2> をすぐに押して BIOS セットアップユーティリティ にアクセ 
スします。 

メモ： POST 中にエラーが発生した場合、プロンプトが表示されたら 

< F 2> を押して BIOS セットアップユーティリティを起動します。 

メモ： キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムの口 
ゴが表示されてしまったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップが表示 
されるのを待ち、お使いのデスクトップをシャットダウンして操作をや 
り直します。 

セットアップ画面 

BIOS セットアップユーティリティ には、お使いのデスクトップの現在のまた 
は変更可能な構成情報^/表示されます。 

キー操作は BIOS セットアップユーティリティ 画面の下に表示され、アクティ 
プなフィールドのキーおよび、それらの動作機能のリストが表示されます。 






システムセットアップオプション 

W/A メモ：お使いのコンピュータモデルおよび取り付けられているデパイス 
によっては、この項に記載されたアイテムが、表示とは異なる場合があ 
ります。 

W/a メモ：アップデートされたセットアップユーティリティの情報は 、 Dell 
Em サポートウェブサイト support . jp . dell . com/manuals で『サービスマ 
ニュアル』を参照してください。 

システム情報 


Product Name 

製品名を表示します。 

BIOS Version 

BIOS パージョンナンパーおよび日付情報を 
表します。 

Service Tag 

お使いのコンピュータのサービスタグを表示 
します。 

Asset Tag 

Memory Installed 

コンピュータの Asset Tag を表示します。 

コンピュータに取り付けられたメモリの容量 
を表小し吞;"9"。 

Memory Available 

コンピュータで使用可能なメモリの容量を表 
爪しま 

Memory Technology 

使用されているメモリテクノロジのタイプを 
表爪します。 

Memory Speed 

メモリ速度を表示します。 


システム情報 


CPU ID/u Code 

ID 

プロセッサの種類を表示します。 

CPU Speed 


プ□セッサの速度を表示します。 

Current (QPI) 

Speed 

QPI 速度を表示します。 

Cache L2 


プロセッサの L2 キャッシュサイズを表示し 
ます。 

Cache L3 
( Aurora および 
のみで利用可能） 

Aurora A LX 

プロセッサの L3 キャッシュサイズを表示し 
ます。 

スタンダード CMOS 機能 



Svstem Time (hh : mm:ss) 
System Date (mm:dd:yy) 
SATA 1 

SATA 2 

SATA 3 

SATA 4 


現在の時間を表示します。 

現在の日付を表示します。 

コンピュータ内蔵の SATA 1 
します。 

コンピュータ内蔵の SATA 2 
します。 

コンピュータ内蔵の SATA 3 
爪しま"^。 

コンピュータ内蔵の SATA 4 
します。 


ドライプを表示 


ドライプを表示 


ドライプを表 


ドライプを表示 








スタンダード CMOS 機能 


SATA 5 

コンピュータ内蔵の SATA 5 ドライブを表 
爪します。 

SATA 6 

コンピュータ内蔵の SATA 6ドライブを表 
小し弍す。 

Wait for 'FI 1 If Errors 

有効化されていると、システムエラーを表示す 
るため、起動中にシステムが停止されます。 

詳細 BIOS 機能 


NumLock Status 

電源がオンになっている時の Num Lock の 
状態を選択します。 

ACPI APIC support 

ACPI APIC テープルポインタを RSDT ポ 
インタリストに含めます。 

OptionROM Display 

Screen 

POST 中に RAID オプション ROM 画面を有 
効または無効に設定できます。 

Boot 設定機能 


1st Boot Device 

最初に起動するデパイスを設定します。 

2nd Boot Device 

2 番目に起動するデバイスを設定できます。 
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Boot 設定機能 


Hara Disk Drives 

ハードディスクドライプの起動優先順位を設 
定します。表示されているアイテムは、検知 
されたハードディスクドライプに基づいて動 
的にアップデートされます。 

CD/DVD Drives 

CD/DVD ドライブの起動® t 順位を設定します。 

CPU 設定 


XD Bit Capability 

XD ピット機能を有効にすると、実行できる 
コードビットとできないコードビットをプロ 
セッサが判別できるよろにな:ります。 

Intel® Speedstep™ tech 

有効にすると、プロセッサのクロック速度お 
よびコア電圧が、プロセッサの負荷に基づい 
て動的に調整されます。 

Intel® C State Tech 

有効にした場合、プロセッサがアイドル状態 
にあるときの C State が C 2/ C 3/ C 4 に設定 
されます。 

Intel® HT Technology 
(available on Aurora - R 2 only ) 

(Intel® HT テクノロジ 
( Aurora - R 2 でのみ利用可能）） 

無効の場合、有効なコアごとに1つのスレッ 
ドのみがアクティブです。 









オンボードデバイス 

USB Functions 


HD Audio Controller 


Onboard IEEE1394 Controller 


LAN1 BCM5784 Device 
(Aurora および Aurora A LX のみ 
利用可能）/ 

Onboard LAN Controller 
( Aurora - R 2 のみで利用可能） 


LAN1 Option ROM 
( Aurora および Aurora A LX のみ利 
用可能）/ 

Onboard LAN Boot ROM 
( Aurora - R 2 のみ利用可能） 

SiL3132 E-Sata Device 
(available on Aurora and Aurora A LX 
only )/ 

JMicron-362 E-SATA Device 
(available on Aurora - R 2 only ) 

( SiL 3132 E-Sata Device 


内蔵 USB コント□ーラを有効または 
無効に設定できます。 

内蔵オーディオコント□ーラを有効ま 
たは無効に設定できます。 

オンボード IEEE 1394コント□ーラ 
を有効または無効に設定できます。 

オンボード LAN コント□ーラを有効 
または無効に設定できます。 


ネットワークコント□ーラの起動オプ 
シヨンを有効および無効に設定でき 
ます。 


e - SATA コント□ーラを有効または無 
効に設定できます。 


JMicron -362 E-SATA Device 
( Aurora - R 2 のみ利用可能）） 


オンボードデバイス 


Configure SATA# 1-6 as 
( Aurora および Aurora A LX のみ利 
用可能）/ 

SATA Mode 

( Au 「 ora - R 2 のみ利用可能） 

AHCI CD/DVD Boot Time out 


内蔵ノ_\ー ドディスクドライブコント 
□ーラを AHCI または RAID に設定 
できます。 


AHCI モードの SATA または CD/DVD 
の待機時間を設定できます。 
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電力管理のセットアップ 


Suspend Mode 

ACPI 機能の省エネルギーモードを設 
定しま#。 

AC Recovery 

電源が回復された時のコンピュータの 
動作を設定します。 

Remote Wakeup 
(Aurora およひ Aurora A LX 
のみ利用可能） 

オンボード LAN 、 PCIE - X 1 LAN カー 
ド、または PCI LAN カードからウェ 
イクアップするよろにシステムを設定 
します。 

Auto Power On 

コンピュータを特定の時間に起動する 
よろにできます。 

周波数 / 電圧コント□ール 


CPU Speed 

Memorv Speed 

Current QPI Speed 

QPI Frequency 

Memory Ratio 

Core (Non-Turbo) Ratio 

プロセッサの現在の速度を表示します。 

現在のメモリ速度を表示します。 

現在の QPI スピードを表示します。 

QPI 周波数を変更できます。 

メモリの比率を変更できます。 

プロセッサのコアクロックおよび FSB 
周波数の間の比率を表示します。 
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周波数/電圧コント□ール 


Advance DRAM Conficruration 

詳細 DRAM 設定サブメニューにアク 
セスできます。 

Overclock Configuration 

クロックアップ設定サブメニューに 
アクセスできます。 

Overvoltage Configuration 

過電压設定サブメニューにアクセス 
できます。 

Load Level1 〇 C Setting 

工場出荷時設定のレペル1クロック 
アップ設定を復元できます （ XE プロ 
セッサ搭載の場合にのみ表示され 
ます）。 

詳細 DRAM 設定サブメニュー 


Memory-Z 

サブメニューを開いて、各メモリモ 
ジュールの SPD 設定を表爪します。 

Advanced Memory Settings 

マニュアルモードに切り替え、すぺ 
てのタイミングノ \°ラメータを設定す 
ることができます。 

tCL 

Column Address Strobe C 匚 Ab ノ レイ 
テンシ（手動モードで編集可）を表 
爪し弍す。 

tRCD 

RAS to CAS の遅延（手動モードで編 
集可）のタイミングを表示します。 








詳細 DRAM 設定サブメニュー 


tRP 

RAS プリチャージ（手動モードで編 
集可）のタイミングを表示します。 

tRAS 

Row Address Strobe ( RAS ) (手動 
モードで編集可）のタイミングを表 
爪し忒す。 

tRFC 

Refresh to Archive/Refresh サイク 
ルタイムのタイミング（手動モード 
で編_可）を表示します。 

tWR 

Write Recover のタイミング（手動 
モードで編集可）を表示します。 

tWTR 

Write to Read Delay (手動モードで 
編集化）吞表示し衾す。 

tRRD 

RAS to RAS の遅延（手動モードで 
編集可）を表示します。 

tRTP 

Read to Precharge Command 

Delay (手動モードで編集可）を表示 
します。 

1T/2T Timing 

Command Rate (手動モードで編集 
° j ) をま示しま"3"。 


クロックアップ設定サブメニュー 

Adjust CPU BClk (MHz) 

Spread Spectrum 

Adjust PCI Frequency (MHz) 
(Aurora および Aurora A LX のみ 
利用可能） 

Adjust PCI-E Frequency (MHz) 
Intel® TurboMode tech 


L 丄一 4] Core CPU Turbo Ratio 
Limit 

( Aurora および Aurora A LX のみ利 
用可能） 

Turbo Mode TDC Limit 
Override 

Turbo Mode TDP Limit 
Override 


プロセッサの BClk を調整できます。 

Spread Spectrum ( SS ) 変調を有効 
または無効します。 

PCI 周波数を調整できます。 


PCI - E 周波数を調整できます。 

有効の場合、プロセッサはマークさ 
れた周波数より早い周波数で動作で 
きます。 

1-4 コアの比率を制限します 
( XE プロセッサのみ）。 


ターボモード中にプロセッサの現行 
しきい値をプログラムすることがで 
きます。 

ターボモード中にプロセッサの電源 
しきい値をプログラムすることがで 
きます。 
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過電压設定サブメニュー 

CPU Temperature Sensor 

VCore 

Dynamic CPU VCore Offset 

DDR3 Memory Voltage 
エ〇 H Voltage 

QPI and Uncore Voltage 


プ□它ッサの温度を摂氏および華氏 
で表爪します。 

プロセッサコア電圧を表示します。 

プロセッサのコア電圧をオフセット 
します。 

DDR 3 メモリ電圧を調整します。 

IOH 電圧を調整します。 

QPI およびアンコア電压を調節します。 
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BIOS セキュリティ機能 


Chancre Suuervisor Password 

スーノ \°-/ \ 'イサ 7 \° スワードを変更で 
きます。 

Change User Password 

ユーザーパスワードを変更できま 
す。 POST 中、ユーザーパスワードを 
使用して BIOS セットアップを起動 
することはできません。 

終了 


Exit Options 

変更を保存して終了、変更を破棄し 
て終了、最適デフォルトを□ー ド、 
および変更を破棄するオプシヨンを 
提供します。 


Exit Options 
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第 4 章：追加コンポーネントまたは交 
換用コンポーネントの取り付け 


本章では、機器のアップグレードによる処理能力およびストレージ容量の増加 
に関する、ガイドラインおよび手順について説明します。デスクトップの部品 

は www . dell . com ま/"こは www . alienware.com C ! 貝苒入し、だ/"こけます。 

メモ：サービス可能なすべての部品の取り付け手順は、 

ESfl support . jp . dell . com/manuals で、『サービスマニュアル』を参照して 
くだ:'さい。 Dell Jb ' ctO ' Alienware からご購入いただ'いた部品には、詳細 
な交換手順が同梱されています。 
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作業を開始する前に 

本項では、デスクトップのコンポーネントの取り付けおよび取り外しの手順に 
ついて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満 
たしていることを前提とします。 

• 本項の「デスクトップの電源を切る」および「デスクトップ内部の作業を 
始める前に」の手順を既に終えていること。 

■ デスクトップに同梱の、安全に関する情報を読み終わっていること。 

-コンポーネントを取り外し手順と逆の順番で交換できる、またはコンポー 
ネントを別途購入している場合は取り付けられること。 

本項で説明する操作には、以下のツール必要です。 

• 細めのマイナスドライパ 

• プラスドライバ 

• BIOS の実行可能アップデートプ□グラムは、 support . jp . dell . com からご 
利用いただけます 
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デスクトップの電源を切る 

A 注意：データの損失を避けるため、デスクトップの電源を切る前に、開 
ZA いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□グラムをす 
ベて終了します。 

1. 開いているファイルをすぺて保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて 
終了します。 

2. Start (スタート） ❹ — Shut Down (シャットダウン）とクリックしてくだ' 
さし、。 

オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが終了した後に、デ 
スクトップの電源が切れます。 

3. デスクトップおよび接続されているデパイスの電源が切れていることを確 
認します。お使いのオペレーティングシステムをシャットダウンしても、 
デスクトップや接続されているデパイスの電源が自動的に切れない場合に 
は、デスクトップの電源が切れるまで電源ボタンを8〜10秒押し続けて 
ください。 





デスクトップ内部の作業を始める前に 

デスクトップの損傷を防ぎ、ご自身の身体の安全を守るために、以下の点にご 
注意ください。 

A 警告：コンピュータ内部で作業をする前に、お使いのコンピュータ 
Z 1 A の同梱の、「安全、環境および規制情報」をお読み<ださい。安全に 
お使いいただ<ためのベストプラクティスの追加情報に関しては、 
www . dell . com/reeulatory compliance の規制順守に関するホームベー 
ジを ご覧 < ださい。 

A 注意：コンポーネントやカードは慎重に扱って<ださい。カード上の 
ZA コンポーネントや接続部分には触れないで<ださい。カードは端を持っ 
て<ださい。プロセッサのよ〇なコンポーネントは、ピンの部分ではな 
<端を持つようにしてください。 

A 注意：デスクトップの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが 
ZA 行って<ださい。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対 
象となりません。 

A 注意：静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用した 
Z _ a り、定期的に塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に触れたりして、静電気を除去します。 


A 注意：ケープルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持 
ZA ち、ケープル自身を引っ張らないで<ださい。ロックタブ付きのコネク 
夕があるケープルもあります。このタイプのケープルを抜<場合、□ッ 
クタプを押し入れてからケープルを抜きます。コネクタを抜<際は、コ 
ネクタのピンを曲げないよ〇にまっすぐに引き抜きます。また、ケープ 
ルを接続する前に、両方のコネクタが正しい向きに揃っているか確認し 
ます。 

デスクトップの損傷を防ぐため、デスクトップ内部の作業を始める前に、次の 
手順を実行します。 

1. サイドパネルに傷がつかないよろに、作業台が平らであり、汚れていない 
ことを確認します。 

2. デスクトップの電源を切ります （36 ページの「デスクトップの電源を切 
る」を参照）。 

A 注意：ネットワークケープルを外すには、まずデスクトップからネット 
Z _ A ワークケープルを外し、次に、ネットワークデバイスから外します。 

3. デスクトップからすぺての電話ケープルまたはネットワークケープルを外 
します。 

4. デスクトップ、および取り付けられているすぺてのデパイスをコンセント 
から外します。 

5. 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。 
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サイドパネルの取り外しと取り付け 

A 注意：サイドパネルを外す前に、お使いのデスクトップから電源ケープ 
ルを外します。 

サイドパネルを取り外すには次の手順を実行します。 

1. 36ページの「作業を始める前に」の手順に従ってください。 

メモ：セキュリティケーブルス□ットからセキュリティケープルを外す 
ようにしてください（該当する場合）。 


2. ラッチを右にスライドさせてリリースパネルをアンロックします。 

3. リリースパネルを持ち上げてサイドパネルを開きます。 

4. サイドパネルを安全な場所に設置します。 


メモ：シアター照明 (Alienware Aurora ALX のみ利用可）は、サイド 
Ui パネルが取り除かれると自動的に点灯します。シアター照明は内蔵パッ 
: r リで駆動します。 

サイドパネルを取り付けるには、所定の場所に□ックされるまでサイドパネル 
をコンピュータの横側に押し付けます。 


3 
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リリースパネル 
ラッチ 


2 セキュリティケープルス□ッ 
4 サイドパネル 
























お使いのコンピュータの内部 



1 メモリモジュール 
3光学ドライブ （3) 


2 グラフィックスカード （2) 

4 ハードディスクドライプ （4) 


メモリモジュールの取り外しと取り付け 

メモリモジュールを取り外すには次の手順を実行します。 

1. 36ページの「作業を開始する前に」の手順に従います。 

2. サイドパネルを取り外します （38 ページの「サイドパネルの取り外しと取 
り付け」を参照）。 

3. システム基板上のメモリモジュールコネクタを確認します （39 ページの 

「お使いのコンピュータの内部」を参照）。 

A 注意：メモリモジュールは、通常の動作中に非常に熱<なる場合があり 
Z _ A ます。触れる前にモジュールを冷まして<ださい。 

W/A メモ： より簡単にメモリモジュールにアクセスするため、グラフィック 
ni スカードがフルレングスの場合はそれを取り外してください。 

4. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを広げます。 

5. メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから持ち上げて外します。 
メモリモジュー)レの取り外しが難しい場合、メモリモジュールを前後に慎 
重に揺らして緩め、メモリモジュールコネクタから取り外してください。 
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メモリモジュールを取り付けるには、次の手順を実行します。 
Aurora/Aurora ALX 



推奨されるメモリ設定： 


タイプ 

1066 MHz および 1333 MHz DDR 3 
1600 MHz XMP 


ス□ット 

スロット1、3、および5 

□ット"！〜6 

スロット1、3、および5 


またはス 
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Aurora - R 2 



推奨されるメモリ設定： 

タイプ ス□ット 

1066 MHz および1333 MHz DDR 3 スロット1および2またはス□ッ 

卜1〜4 






1. 36 ページの「作業を始める前に」の手順に従ってください。 

2. メモリモジュールの底部にある切り込みをメモリモジュールコネクタの夕 
プと揃えます。 



1 メモリモジュールコネクタ 2 タブ 

3 切り込み 4 メモリモジュール 

A 注意：メモリモジュールへの損傷を避けるため、メモリモジュールの両 
Z_A 端に均等に力をかけながら、メモリモジュールコネクタに向かって真つ 
直ぐ押し下げて < ださい。 


3. 所定の箇所にカチッと収まるまで、メモリモジュールをメモリモジュール 
コネクタに差し込みます。 

メモリモジュールを正しく差し込むと、固定クリップがメモリモジュール 
の両端にある切り欠きにはまります。 




メモ：メモリモジュールが正しく取り付けられていないと、コンピュー 
夕が起動しない場合があります。 


4. サイドパネルを取り付けます （38 ページの「サイドパネルの取り付けと取 
り外し」を参照）。 

5. 電源ケープル、および外付けの周辺機器のすぺてをコンピュータに接続し 
ます。 

6. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータが起動すると、追加メモリが検知され、システム設定情報が自動 
的にアップデートされます。コンピュータに取り付けられたメモリの容量を確 
認するには、次の手順を実行します。 

Start (スタート） Control Panel (コント□ールパネル）— System and 
Security (システムとセキュリティ） —System (システム）とクリックします。 
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1 電源ケープル 2 データケープル 


ハードディスクドライプの取り外しと取り付け 

ハードディスクドライプを取り外すには次の手順を実行します。 


1. 36ページの「作業を開始する前に」の手順に従います。 

2. サイドパネルを取り外します （38 ページの「サイドパネルの取り外しと取 
り付け」を参照）。 

3. ハードディスクドライブから電源およびデータケーブルを取り外します 

(該当する場合）。 
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リリースタブを同時に押して、ハードディスクドライプケージからハード 
ディスクドライプをスライドさせて取り出します。 


1 



ハードディスクドライプ 2リリースタブ （2) 


















ブ w …ス奶イプを取り外 



ハードディスクドライブ 


2 ハードディスクドライプブラケット 


ハードディスクドライプを取り付けるには、次の手順を実行します。 

1. 36ページの「作業を開始する前に」の手順に従います。 

2. 新しいハードディスクドライプに同梱のマニュアルを参照して、お使いの 
コンピュータ用に設定されていることを確認します。 

3. 新しいハードディスクドライブブラケットを、新しいハードディスクドラ 
イブにはめ込みます（該当する場合）。 

4. リリースタブが所定の位置にカチッと収まるまで、新しいハードディスク 
ドライブをハードディスクドライブケージにスライドさせます。 

5. 電源およびデータケープルを接続します（該当する場合）。 

6. サイドパネルを取り付けます （38 ページの「サイドパネルの取り付けと取 
り外し」を参照）。 

7. 電源ケーブル、および外付けの周辺機器すぺてをコンピュータに接続します。 

8. コンピュータの電源を入れます。 
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拡張カードの取り外しと取り付け 

カードを取り外すには次の手順を実行します。 

1. 36ページの「作業を開始する前に」の手順に従います。 

2. サイドパネルを取り外します （38 ページの「サイドパネルの取り外しと取 
り付け」を参照）。 

3. エアフ□一カパーボタンを押して回し、エアフ□一カパーをコンピュータ 
から外します。 
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4. システム基板上の拡張カードを確認します （39 ページの「お使いのコン 
ピュータの内部」を参照してください。 

5. カードに接続されているケープルをすぺて取り外します（該当する場合）。 

6. カードをシャーシに固定しているネジを外します。 

7. カードを取り外します。 

■ PCI Expressxl カードでは、カードの上部両角を掴み、コネクタから慎 
重に外します。 

■ PCI Express xl 6 カードでは、カードの上部量角を掴みながらカードコネク 
夕の固定タブを押し、それからカードをコネクタから慎重に外します。 



1 PCI Express xl 6 カード 2 固定タブ 




コネクタ 

メモ：カードを再度取り付けない場合は、空のカードス□ットにフィ 
ラープラケットを取り付けてください。 



















カードを取り付けるには次の手順を実行します。 

1. 36ページの「作業を開始する前に」の手順に従います。 

2. フィラープラケットを取り外して、カードス□ットを空けます（該当する 

fe ロノ。 

3. カードをコネクタのス□ットにあわせます。 

4. コネクタにカードを差し込みしっかりと押し下げます。カードがス□ット 
にきちんとはめ込まれているのを確認します。 

xl 6コネクタに PCI Express カードを取り付ける場合、固定タブを押し、 
カードをコネクタに差し込んで<ださい。 



1 PCI Express xl 6 力ード 
3 コネクタ 


2 固定タプ 


5. カードに接続されるぺきケープルを、すべて接続します（該当する場合）。 
カードのケープル接続に関する詳細は、カードに同梱のマニュアルを参照し 
てください。 

6. カードをシャーシに固定するネジを取り付けます。 

7. カチッと所定の位置に収まるまでカノ ゞ 一を押します。 

8. サイドパネルを取り付けます （38 ページの「サイドパネルの取り付けと取 
り外し」を参照）。 

9. 電源ケープル、および外付けの周辺機器すぺてをコンピュータに接続します。 

10. コンピュータの電源を入れます。 


第4章：追加コンポーネントまたは交換用コンポーネントの取り付け 


45 







46 
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AXW 腿 S: 

第 5 章：トラブルシューティング 



基本的なヒント 

• コンピュータの電源が入らない：お使いのコンピュータのプラグは、正常に機 
能しているコンセントにしっかり差し込まれていますか？プラグを電源タッ 
プに差し込んでし ) る場合は、そのタップが機能してし ) ることを確認します。 

■ 接続すぺてのケープルをチェックし、接続が緩んでいる箇所がないことを 
確認します。 

• 省電力：電源ボタンを4秒よりも短い間押して、お使いのシステムが休止 
状態モードまたはスタンパイモードになっていないことを確認します。ス 
タンバイモード中は、電源ステータスライトの色は白色の点滅から消灯へ 
と変化します。休止状態モードの場合は、消灯します。 

バックアップと一般的なメンテナンス 

■ 重要なデータは常に定期的にパックアップを行い、オペレーティングシステム 
およびソフトウェアのコピーは安全な場所に保管します。 CD ケースなど元の 
ケース以外に CD を保管する場合は、必ずシリアル番号をメモしてください。 

• できる限り頻繁にメンテナンスプ□グラムを実行します。コンピュータを 
使用していないときにこれらのプログラムを実行するよろにスケジュール 
を設定することもできます。お使いのオペレーティングシステムに付属の 
メンテナンスプ□グラムを使用することも、より強力な専用のメンテナン 
スプ□グラムを購入することも可能です。 

• パスワードのメモを取り、コンピュータから離れた場所にパスワードを安 
全に保管します。お使いのシステムの BIOS およびオペレーティングシス 
テムをパスワードで保護する場合、これは特に重要です。 

• ネットワーク、ダイヤルアップ、メール、インターネット設定な:ど非常に 
重要な設定については、メモを作成します。 
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コンピュータのトラプルシューティングを行う際は、次の安全に関するガイド 

ラインに留意して<ださい 


■ コンピュータ内部のコンポーネントに触れる前に、シャーシの塗装されて 
いない部分に触れてください。こうすることで、コンピュータを損傷する 
可能性のある静電気が放電されます。 

■ コンピュータおよび接続されているすぺての周辺機器の電源を切ります。 

■ コンピュータからすぺての周辺機器を外します。 


トフノルソユ•一 丁ィンクの刖の操作 

■ 電源ケープルがお使いのコンピュータとコンセントに接続されていること 
を確認します。コンセントが'機能していることを確認します。 

■ UPS または電源タップを使用する場合は、これらの電源か ' 入っていること 
を確認します。 

■ 周辺機器（キーボード、マウス、プリンタなど）が機能しない場合は、す 
ぺてがしっかり接続されていることを確認します。 

■ 問題が発生する前にコンピュータのコンポーネントを追加または取り外し 
た場合、取り外しまたは取り付け手順を正し<実行したかどうかを確認し 
ます。 

■ 画面にエラーメッセージが表示される場合は、不具合の診断および解決に 
役立てるため 、 Alienware 丁クニカルサポートに問い合わせる前にそのエ 
ラーメッセージを正確に書き留めてください。 

■ 特定のプ□グラムの実行中にエラーが発生する場合、そのプログラムのマ 
ニュアルを参照してください。 








ソフトウェア診断ツール 
起動前システムアセスメント ( PSA ) 

起動前システムアセスメント ( PSA ) が実行され、システム基板、キーボー 
ド、ディスプレイ、メモリ、ハードディスクドライプなどの初期テストが続け 
て実行されます。 

PSA を起動するには、次の手順を実行します。 

1. コンピュータを再起動します。 

2. Alienware □ゴが表示されたら、 < F 12> を押して Boot Menu (起動メ 
ニュー）にアクセスします。 

Wa メモ：キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムの口 
ゴが表示されてしまったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップが表示 
されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおし 
ます。 

3. メニューから Diagnostics を選択し、 < Enter > を押します。 

4. このシステムの評価中に、画面に表示される質問に答えます。 

• コンポーネントがテストに失敗すると、コンピュータはビープ音を出し 
て停止します。アセスメントを停止してコンピュータを再起動するに 
は、く n > を押します。次のテストを続けるには < y > を押し、障害のあ 
るコンポーネントを再テストするにはく r > を押します。 

• 起動前システムアセスメント中にエラーコードを受けた場合、エラー 
コードを書き留めて、 Alienware にお問い合わせください （66 ページ 
の 「 ALIENWARE へのお問い合わせ」を参照）。 

PSA が無事に終了した場合、次のメッセージが画面に表示されます。 


rDo vou want to run tne remainmq memory tests? This will 
take about 30 minutes or more. Do you want to continue? 
(Recommended). 」 （残り ^ D メモリテスト查実 1 b" しますか？このテストは、的 
30 分以上かかります。続行しますか？（推奨）） 

メモリに問題がある場合は < y > を押して続行し、それ以外の場合は < n > を押 
して PSA テストを終了します。 

< n > を押すと、次のメッセージが画面に表示されます。 

rBootma Dell Diaanostic Utility Partition. Press anv key 
to continue.J (Dell Diagnostics ( 診断"!）ユーテイリテイパーテイシヨンの 
起動中。続けるには任意のキーを押してください。）というメッセージが表示 
されます。 

5. コンピュータを再起動するには Exit ( 終了）を選択します。 




Alienware ® Diagnostics (診断） 

Alienware デスクトップに.問題が発生した揚合 、 Alienware Diagnostics (診断） 
を実行して < ださい。 

Wa メモ： システムリカパリを開始する前に、すぺてのデータのパックアッ 
プを行います。 

W^/ A メモ： リソース DVD にはお使いのコンピュータのドライパが収録さ 
Si れています。コンピュータの最新のドライパおよびソフトウェアは、 

support . jp . dell.com からタウン□ー ドすることもできます。 

デスクトップの構成情報を見直し、テストするデパイスがセットアップユーテ 
ィリティに表示され、有効であることを確認します。『リソース DVDJ から 
Alienware Diagnostics is 多 _) を開始します。 

リソース DVD からの Alienware Diagnostics (診断）の起動 

1. 『リソース DVD を挿入します。 

2. デスクトップをシャットダウンして、再起動します。 

Alienware の□ゴが表示されたらすぐに < F 12> を押します。 

W/A メモ： キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムの口 
ゴが表示されてしまったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップが表示 
されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおし 
ます。 
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メモ： 次の手順は、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時に 
は、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデパイスに 
淀って起動します。 

3. 起動デバイスリストが表示されたら CD / DVD / CD-RW をハイライト表示 
し、 < Enter > 呑 J 甲しま"5"。 

4. 表示されたメニューから Boot from CD-ROM ( CD - ROM から起動）オプシ 
ョンを選択し、く Enter 〉 を押します。 

5. 番号の付いたリストから Alienware Diagnostics (診断）を選択します。 
複数のパージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なパージョ 
ンを選択します。 

6. Alienware Diagnostics (診断）プ□グラムの Main Menu (メインメ 
ニュー）が表爪されたら、実行するテストを選びます。 

W/A メモ： エラーコードと問題の説明を画面の表示通りに正確に記録し、指 
Tpd こ*ぃ差す。 

7. すべてのテストが完了後、テストウィンドウを閉じて Alienware 
Diagnostics (診断）プ□グフムの Main Menu (メインメニュー） I こ民り 

まぜ。 

8. 『リソース DVD ]] を取り出し、 Main Menu (メインメニュー）ウィンドウ 
を閉じて Alienware Diagnostics (診断）を終了させてから、コンピュータ 
を再起動します。 





コンピュータの問題 

POST でコンピュータのエラーが発生する 

コンピュータの POST は残りの起動プ□セスを開始する前に、すべてのハード 
ウェアが正常に機能することを確認します。 POST が正常に終了すると、引き 
続きコンピュータか常通り起動します。ただし、 POST に失敗すると、コン 
ピュータは起動時に一連のビープ音を発します。次の反復ビープコードは、お使 
いのコンピュータの問題に対するトラプルシューティングに役立ちます。 

サボートについては、 Alienware にご連絡ください （66 ページの 「ALIENWARE 
へのお問い合わせ」を参照）。 

メモ： 部品の交換に関しては、 supportjp.dell.com/manuals で『サーピ 

スマニュアル』を参照してください。 


ビープコード考えられる問題 


1回 マザーボード障害の可能性 - BIOS ROM Checksum の失敗 

2回 RAM が検知されない 

メモ： メモリモジュールを取り付けたり交換した場合は、 
メモリモジュー;レが正しく取り付けられていることを確認 
してください。 

3回 マザーボード障害の可能性-チップセットエラー 

4回 RAM 読み取り/書き込み障害 

5回 リアルタイムクロック障害 

6回 ビデオカードまたはチップ障害 

7回 プロセッサ障害 


5章：トラブルシューう 
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コンピュータが S 答しなくなる、またはブルースクリーンが表示 
される 

A 注意：オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない揚 
合、データを損失する恐れがあります。 

キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが js 答しない 
場合には、電源ボタンを6秒以上押し続けてコンピュータの電源を切った後、 
再度起動します。 

プ□グラムの S 答が停止する、または繰り返しクラッシュする 

プ□グラムを終了させる 

1. < CtrlxShiftxEsc > を同時に押します。 

2. Applications (アプリケーション）タブをクリックし、反心しな:くなったプ 
□グラムを選択します。 

3. End Task (タスクの終了）をクリックします。 

ソフトウェアのマニュアルを参照します。 

必要に疝じて、プログラムをアンインス I ''ールしてから再インス I -ールします。 


52 


第5章：トラブルシューティング 


プ□グラムが以前のバージョンの Microsoft ® Windows ® オペレー 
ティングシステム用に設計されている場合 

プログラム互換性ウイサードを実行する 


Program Compatibility Wizard (プ□グラム互換性ウイザード）は 、 Windows 
オペレーテイングシステムとは異なるオペレーテイングシステムに近い環境で 
動作するよ〇、プ□グラムが'設定します。 

1. Start (スタート） Control Panel (コント□ールパネル）—《 

Programs しノ□クフム ） —Programs and Features (ノ u ク、 

フムと機育 b ) — Run programs made or previous versions of 
Windows (Windows ( b 以前のバージョン用に作成されたプ□グラムを実 
行）とクリックします。 

2. プ□グラム互換性ウイザードの開始画面で、 Next (次へ）をクリックします。 

3. 画面に表示される指示に従ってください。 







その他のソフトウェアの問題 

すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します 

ウイルススキャンプログラムを使って、ハードディスクドライブ、または 
CD を調べる開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□グ 
ラムをすべて終了して 、 Start (スタート）メニューからコンピュータをシャッ 
トダウンします 

コンピュータをスキャンして、スパイウェアを調べる 
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トラプルシューティングの情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認 
するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせます。 


• コンピュータにインストールされているオペレーティングシステムと互換 
性があるか確認します。 

-コンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件 
を満たしているか確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュア 
ルを参照してください。 

■ プ□グラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。 

• デパイスドライパがプログラムと拮抗していないか確認します。 

- 必要に]®じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールし 
ます。 

PSA Diagnostics (診断）プ□グラムを実行します 

すぺてのテストが正常に終了したら、不具合はソフトウェアの問題に関連して 
います。 




ハードディスクドライプの問題 

コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を入れる 

ハードディスクドライプが高温になっているため、オペレーティングシステム 
が起動しないことがあります。コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源 
を入れます。 

チェックディスクを実行する 

1.Start (スタート） Computer (コンピュータ）とクリックします。 

2. Local Disk C: (□一カルディスク C :) を右クリックします。 

3. Properties (プ□パティ）— Tools (ツール） — Check Now (今すぐ 

チェック）とクリックします。 

User Account Control (ユーザーアカウントコント□ール）ウインドウが 
表示された場合、 Continue (続行）をクリックします。 

4. 画面に表示される指示に従ってください。 
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メモリ 


起動時にメモリエラーが検出される 

-メモリモジュー)レの取り付け場所および向きが正しいことを確認します。 
適切な場合は、メモリモジュールを抜き差しします （39 ページの「メモリ 
モジュールの取り外しと取り付け」を参照）。 

- デュアルチャネルメモリ構成を使用するコンピュータでは、メモリモ 
ジュールを2枚1組のペアで取り付ける必要があります。サボートが必 
要な場合は、 Alianware テクニカルサポートにお問い合わせくだ'さい （66 
ページの 「 Alienware へのお問い合わせ」を参照）。 

ディスプレイ 

画面に何ち表示されない揚合 

- コンピュータが省電カモードになっている場合があります。キーボードの 
キーを押すか、電源ボタンを押して通常の操作に戻ります。 

■ コンセントをテストします。電気スタンドなどの電化製品でコンセントに 
問題がなし ) か確認します。 





電源 

電源ボタンを押してち、コンピュータの電源が入らない 

• コンピュータがサージプ□テクタまたは UPS に接続されている場合は、 
サージプ□テクタまたは UPS がコンセントにしっかり接続されており、 
電源が入って正常に機能していることを確認します。 

- 正常に機能しているラジオや電気スタンドなどを使用して、コンセントが 
正常に機能していることを確認します。コンセントが機能していない場合 
は、電気技師または電力会社に連絡してサボートを依頼してください。 

- コンピュータのすぺてのデパイスがコンピュータに正しく接続されてお 
り、コンピュータが'サージプ□テクタまたは UPS に正しく接続されてい 
ることを確認します。 

• コンピュータがコンセントに接続されている場合、診断ポタンを押して、 
診断ライトを観察して<ださい（診断ポタンと診断ライトの配置場所は、 

17ページの「背面の機能」を参照）。 

- 診断ライトが点灯すれば、電源装置は正常に機能しています。 

• 診断ライトが点灯しなし ) 場合、コンピュータに問題がある場合があり 
ます。 

サボートについては 、 Alienware テクニカルサポートにご連絡 < ださい 

(66 ページの 「 ALIENWARE へのお問い合わせ」を参照）。 
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第 6 章：システムリカバリ 


お使いのコンピュータには、次のシステムリカパリオプションか " あります。 


オペレーティングシステム再インス I- ール DVD — オペレーティンク'システ 

ムインストールメディアが収録されています。 

Dell Datasafe □一カルー お使いのコンピュータには Dell DataSafe □— 
カルパックアップ (58 ページの 「Dell DataSafe □一カルパックアップ」 
を参照）が事前にインストールされています。 

リソース DVD — お使いのコンピュータ用のドライノ'(が収録されています。 
最新のドフイパは support.jp.dell.com からもダウン□ー ドできます。 


第6章：システムリカパリ 
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Dell DataSafe □—カルバックアップ 

Dell DataSafe □一カルパックアップは、パックアップおよびリカパリアプリ 
ケーションで、ウイルスの攻撃、大切なファイルやフォルダの誤削除、または 
ハードディスクドライプのクラッシュが原因でデータが損失された場合、コン 
ピュータを復兀することができます。 

このアプリケーションでは、次が可能になります。 

• ファイルおよびフォルダの復元 

• 既存のファイルおよびデータを削除することなく、ハードディスクドライ 
プをコンピュータご購入時の動作状態に復元 

パックアップをスケジュールするには、次の手順を実行します。 

1. タスクバーにある Dell DataSafe ttkl □一カルバックアップアイコンをダ 
プルクリックします。 

2. Full System Backup (フルシステムパックアップ）を選択して、お使いの 
コンヒュータにあるデータすぺての自動パックアップを作成およびスケ 
ジュールし弍す。 

データを復元するには、次の手順を実行します。 

1. コンピュータの電源を入れます。 

2. コンピュータに接続されているすべてのデパイス （ USB ドライプ、プリン 
夕など）、および最近追加した内蔵ハードウェアを取り外します。 

Wa メモ： モニタ、キーボード、マウス、および電源ケープルは取り外さな 
いで下さい。 
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3. コンピュータの電源を入れます。 

4. Alienware □ゴが表示されたら、 < F 8> を数回押して Advanced Boot 
Options (詳細起動オプション）ウィンドウにアクセスします。 

Wa メモ： キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムの口 
ゴが表示されてしまったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップが表示 
されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおし 
ます。 

5. Repair Your Computer (コンピュータの修理）を選択します。 

6. Dell Factory Image Recovery および DataSafe オプションを選択し、 
画面の手順に従います。 

Wa メモ： 復元プロセスは、復元されるデータのサイズによっては1時間、 
またはそれ以上かかる場合があります。 

メモ： Dell DataSafe □一カルパックアップの詳細に関しては、 

Em support.jp.dell.com のナレッジベース記事353560を参照してくだ'さい。 




AXV ^ TA^I S : 


本章では、お使いのデスクトップの仕様について説明します。 

第7章：仕様 
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コンピュータモデル 

Alienware Aurora/Aurora A LX 
Alienware Aurora - R 2 

寸法 

高さ 426 〜 447 mm 

(上部通気孔を開けた 
状態） 

横幅 250 mm 

伎5 645 mm 

平均重量 22. 09 kg 

メモ： お使いのデスクトップの重量は、構成およ 
び製造上のばらつきにより異なります。 
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プ□セツサおよびシステムチップセツ 


Aurora/Aurora A LX 
プロセッサ 
L 2 キャッシュ 
L 3 キャッシュ 
システムチップセット 
QPI スピード 
DRAM バス幅 
プロセッサアドレスバス幅 
Aurora - R 2 
プロセッサ 

L 2 キャッシュ 
L 3 キャッシュ 
システムチップセット 
DMI スピード 
DRAM バス幅 
プロセッサアドレスバス幅 


Intel ® Core ™ i 7 
256 KB 
最大 12 MB 
Intel X 58 Express 
6. 4 GT/s 
64 ビット 
64 ビット 

Intel Core i 7 
Intel Core i 5 
Intel Core i 3 

256 KB 

最大 8 MB 

Intel P 55 Express 

2. 5 GT/s 

64 ビット 

64 ビット 







プロセッサおよびシステムチップセツト 


外付けパスの周波数 

データ/ 1 ス帯域幅 

RAID サポート 
(内蔵 SATA ドライブのみ） 

BIOS チップ ( NVRAM ) 

メモリ 

133 MHz 

最大 6. 4 GT/s 

RAID 0 

RAID 1 

RAID 5 

RAID 10 

32 MB 


コネクタ 

Aurora/Aurora ALX 

内部アクセス可能な DDR 3 

DIMM ソケット X 6 

Aurora - R 2 

内部アクセス可能な DDR 3 

DIMM ソケット X 4 

容量 

1 GB 、2 GB 、 および4 GB 


1066 MHz および 1333 MHz 

最小 

3 GB 


最大 

Aurora/Aurora ALX 

24 GB 


Aurora - R 2 

16 GB 



メモリ 

1600 MHz XMP fAurora/Aurora ALX) 

最小 3 GB 

最大 12 GB 

メモリのタイプ 

Aurora/Aurora ALX 3チヤネル DDR 3 および DDR 3 -XMP 

Aurora - R 2 2チヤネル DDR 3 

メモ： メモリのアップグレードに関する手順は、39 ページの「メモリモ 
ジユー)レの取り外しと取り付け」を参照してください。 

背面パネルコネクタ 

IEEE 1394 

ネットワークアダプタ 
USB 
eSATA 
オーディオ 

S/PDIF ( Aurora/Aurora 
ALX のみ利用可能） 


6ピンシリアルコネクタ XI 

RJ -45 コネクタ XI 

4ピン USB 2. 0対麻コネクタ X 6 

4ピン eSATA コネクタ XI 

7.1 チャネルライン出力、ステレオマイクおよび 
ステレオライン入カコネクタ 

光学出カコネクタ、および同軸出カコネクタ各1 
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トップパネルコネクタ 


IEEE 1394 

USB 

オーディオ 

通信 

6ピンシリアルコネクタ XI 

4ピン USB 2. 0対麻コネクタ X 2 
ステレオヘッドフォンおよびマイクコネクタ XI 

ネットワークアダプタ 

システム基板上10/100/1000 Ethernet LAN 

ワイヤレス（オプション） 

WiFi / Bluetooth ® wireless technology ( WiFi / 
Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ） 

ドライブ 

外部アクセス可能 

Blu-ray Disc • コンボ、 Blu - ray ディスクライ 
ター （6 x ) 、 DVD +/- RW 、 または DVD コンボ 
用 5.25 インチドライプベイ X 3 

内部アクセス可能 

SATA - II ハードディスクドライブ用 3. 5インチ 
ドライプベイ X 4 
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拡張バス 


PCI Express xl . 

コネクタ 
コネクタサイズ 

2 

36ピンコネクタ 

PCI Express xl 6 : 

コネクタ 
コネクタサイズ 

2 

164ピンコネクタ 

オーディオ 


タイプ 


Aurora/Aurora A LX 

内蔵 7. 1チャネル、 S / PDIF 対麻ハイ•デフィ 

Aurora - R 2 

コント□ーラ 

ニッシヨン • オーディオ内蔵 7. 1チャネル、ハ 
イ • デフィニッシヨン • オーディオ 

Realtek ALC 888 S コーデック 









ビデオ 


タイプ 

グラフィックアダプタ X 2 (最大）- 2倍幅、 
フルレングス PCI Express xl 6 

動作スピード ( Aurora - R 2) 

シングル xl 6 ビデオカードで xl 6 /xO デュアル 
xl 6 ビデオカードで x 8/ x 8 

電源 


電圧 

10◦〜 240 V AC 


メモ：電圧設定に関する詳細は、お使いのコンピュータに同梱の安全情報を 
参照してください。 

コンピュータ環境 


温度範囲： 

動作時 
保管時 

相対湿度（最高） 

1〇〜 35 -C 

-10 〜 45 -C 

20〜80% (結露しないこと） 


鼦煙？き〒了ザー環境をシミユレ ー トするランタ'砸スペクトラムを使 


動作時 
非動作時 

0. 25 GRMS 

2. 2 GRMS 


コンピュータ環境 


覿11益び鼹轘溜"ディスクドライブと 2 ミリ_正弦半波 


動作時 

速度変化51 cm / 秒で、2マイクロ秒間 
に40 G 

非動作時 

速度変化813 cm / 秒で、26マイク□秒 
間に 50 G 

高度（最大）： 

動作時 

-15. 2〜3048 m 

保管時 

-15. 2〜10, 668 m 

気中浮遊汚染物質レベル 

ISA - S 71. 04-1985 の規定に準じ、 G 2 
以下 
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付録 A :—般注意事項および電気安全に 

関する注意事項 

コンピュータのセットアップ 

-コンピュータの操作を開始する前に、製品およびマニュアルに記載されて 
いるすぺての手順をお読みください。 

• 安全にお使いいただくための注意および操作に関する手順すぺてに留意し 
てください。 

• この製品を水または熱源の付近で使用しないでください。 

■ 安定した作業面以外にコンピュータを設置しないでください。 

• コンピュータの操作には、定格ラベルに記載された電源タイプ以外は使用 
しないでください。 

■ コンピュータケース内の開□部またはファンをふさいだり、覆ったりしな 
いでください。これらは、換気のために必要です。 

• 換気□には異物を押し込まないでください。 

■ 使用する際は、コンピュータが正し<接地されていることを確認してくだ 
さし、。 

- 正し<接地されていないコンセントには、コンピュータを接続しないで< 
ださい。 

• コンピュータに延長ケーブルを使用する場合は、コンピュータの総定格電 
流が延長ケープルの最大定格電流を超えないようにしてください。 
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コンピュータの使用 

■ 電源ケープルおよびすベてのケーブルは、人が歩いたり、つまずく可能性 
のある場所から離して設置します。電源ケープルの上には何も置かないで 
ください。 

■ コンピュータの上および内部には何もこぼさないでください。 

■ 感電を回避するため、コンピュータの操作を行ラ前にはコンセントからす 
ぺての電源、モデム、およびその他すぺてのケープルを抜いてください。 

静電放電 （ ESD ) に関する警告 

予防措置が取られない場合、静電放電 （ ESD ) は、システムの内部コンポー 

ネントを損傷する可能性があります。 ESD は静電気によって発生し、静電気に 

よる損傷は、通常永続的です。 

コンピュータ技術者は、コンピュータのケースに静電気を除去する特殊なリス 

トストラップを着用しており、 ESD による損傷を防止しています。次の操作を 

行うことによって、 ESD による損傷リスクを低下させることができます。 

■ 作業を開始する前に、コンピュータの電源を切り、数分間待ちます。 

■ コンピュータのケースに触れ、身体の静電気を除去します。 

- 交換が必要な部品以外には触れな:し〗で下さい。 

■ ケース内部の部品交換中には、歩き回らないよ〇にしてください。特に 
カーぺットの上にいる場合、または低温低湿環境の場合には注意します。 

■ 何らかの理由で周辺機器のカードを取り外さなくてはいけない場合は、取 
り外したコンピュータのケースの一部に置いておきます。カード底部のシ 
ステム基板に結合するエッジコネクタには触れないで<ださい。 





Alienware へのお問い合わせが必要な状況 

■ 電源ケーブル、または電源プラグが破損した場合。 

• コンピュータ内部に液体をこぼした場合。 

• コンピュータを落とした、またはケースを損傷した場合。 

■ 操作手順に従っても、コンピュータの通常動作が行われない場合。 

交換用コンポーネントまたはアクセサリ 

Alienware が推奨する交換用コンポーネントまたはアクセサリのみを使用して 
ください。 

返品が必要な場合に備えて、元の梱包箱をすぺて保管しておくよろにして<だ 
さし、。 
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付録 B : ALIENWARE へのお問い合わせ 

メモ：インターネットにアクセスできない場合には、注文書、配送伝 
票、請求書、あるいはデル製品カタログよりお問い合わせ情報を入手で 
きます。 

デルでは、各種のオンラインとお電話によるサボートおよびサービスのオプ 
ジョンを提供しています。ご利用状況は国や製品により異なるため、いくつか 
のサービスはお客様の地域でご利用できない場合があります。 

営業、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスの問題に関するデルへ 
のお問い合わせは次の手順を実行します。 

1. www . dell . com/contactdell I こアクセスします。 

2. お客様の国または地域を選択します。 

3. 必要に麻じて、該当するサービスまたはサポートリンクを選択します。 

4. お客様のご都合の良いデルへのお問い合わせ方法を選択します。 
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ウェブサイト 

Alienware 製品およびサービスについては、次のウェブサイトを参照してくだ 
きぃ。 

■ www.dell.com 

■ www.dell.com/ap (アジア太平洋地域のみ） 

■ www.dell.com/jp (日本） 

■ www.euro.dell.com i 彐一 □ツノマ） 

■ www.dell.com/la (ラテンアメリカとカリブ諸国） 

■ www.dell.ca (カブダ） 

Alienware サポートは、次のウェブサイトからアクセスできます。 

■ support.dell.com 

■ support.jp.dell.com (日本 j 

■ support.euro.dell.com (d — LJ ッノ《） 

■ support.la.dell.com (アルゼンチン、ブラジル、チリ、メキシコ） 






付録 C :重要な情報 

NVIDIA GeForce GTX 295 グラフイツクスカード 

■ デュアル NVIDIA GeForce GTX 295グラフィックスカードを Quad SLI 
構成で利用する場合、 HDMI 出力はサポートされません。 

W/a メモ ： NVIDIA GeForce GTX 295グラフィックスカードの HDMI 出力 
は、シングルカード構成のみに限られます。 

• GeForce GTX 295グラフィツクスカードで Quad SLI が有効になつている 
場合は、デュアルリンク DVI の使用でビデオ画質を最適化できます。 

• 単一の GeForce GTX 295グラフィックスカードを、 DVI または VGA で 
はなく HDMI で利用する場合、 Windows がディスプレイドライパを□一 
ドするまでの、約30秒間は画像が表示されません。 

• NVIDIA GeForce GTX 295 グラフィックスカードの機能に関する詳細 

は、 NVIDIA ウェブサイト http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin/nvidia.cfg/ 
php/enduser/std_adp.php?p_faqid=2354 を参_してく ださい。 
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